VERTEX (S. A. RADIO FRIGOR). 
Avvolgimento di campo: 1200 ohm. 



Mod.757 e 2757. - Produzione 1941-1942. - Media frequenza: 4Q7 kHz. 
Per ia parte alimentatrice e amplificatrice finale v. lo schema scguente. 























